
[lectrices. Electeurs, 

Nous remercioits les 18.540 d'entre vous qui nous ont accordé leur confiance 
dès le premier tour de scrutin. 

Le député U.D.R. espérait être élu au premier tour ; il recueille 23.462 
voix, soit 4.053 voix de moins qu’en 1968. 

Le député U.D.R. représente 37,36 % du corps électoral : or 62,74 % veut 
lui faire échec et veut un changement. 

Placés largement en tête de l’opposition devant le candidat socialiste qui 

réunit 10.584 voix, nous demandons aux éiecîrices et aux électeurs de reporter 

massivement leur voix sur nous ; seule leur division peut conduire au succès de 
l’U.D.R. 

QUE TOUS LES DEMOCRATES SINCERES MESURENT L’IMPORTANCE DE LEUR 
RESPONSABILITE ET DECIDENT EN TOUTE CONSCIENCE. 


Docteur Guy ÊBRARD 

Maire d'OLORON-SAlNTE-MABffi 
Conseiller Général du Canton d’ABUDY 
Ancien Député 
Radical - Socialiste 

Candidat du Mouvemeut Réformateur 


Jacfœes MOÜTET 

Maire d'ORTHBZ 

Conseiller Général du Canton d'ORTHEZ 
Radical - Socialiste 

Candidat du Mouvement Ré for ma leur 


WdV. U UrVMtcMC ' MU 




































































































































































































































































































